JULIA RÓŻY! 


żona konduktora kolei elektrycznej w Krakowie, 


przeżywszy lat 34, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona Św. Sakra- 
mentami, zasnęła w Panu dnia 16 listopada 1901 r. 


Stroskany mąż wraz z trojgiem dzieci zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 

Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się w poniedziałek dnia 18 b. m.o godzinie 10 

rano z domu L. 10 przy ulicy Kopernika do kościoła parafialnego św. Mikołaja, a po odbytem 
Nabożeństwie, na miejsce wiecznego spoczynku. 


